LEON CHARCZUA 


NAJDROZSZY OJCIEC, TESC I DZIADEK 


przeżywszy lat 69, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 28 maja 1978 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 2 czerwca br. o godz. 9.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku i żalu: 


SYNOWIE, SYNOWA, WNUCZKA I ODDANA OPIEKUNKA. 
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